OLGA z Pankiewiczów HORDYNSKA 


żona urzędnika kolei państwowej, 


przeżywszy lat 29, po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami, 


zmarła w Panu we.wtorek dnia*30 sierpnia 1904 r. 


W głębokim smutku pogrążony mąż z córeczką 1 rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z krypty kościoła X. X. Pijarów, które się odbędzie we 
czwartek dnia 1 września 1904 r. o godzinie 4 po południu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawionem zostanie w piątek dnia 2 września o godzinie 5 rano w kościele 00. Zmartwychwstańców. 


Druk W. Korneckiego w Krakowie Zakład pogrzebowy F. Nowińskiego, ul. Mikołajska 14. 


